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druck (32) aber ist nichts anderes als der im VI. Kapitel, Abschnitt 3,
Formel (6) aus ganz anderen Ueberlegungen abgeleitete Ausdruck fur die
Sfcromarbeit, der bei .stationarem Strom die im Stromleiter entwickelte
Warme aquivalent ist. Im Sinne der Poyntingschen Auffassung wandert
also beim stationaren Strome diejenige Energie, die im Drahte in JoulescLe
Warme yerwandelt wird, aus dem umgebenden Isolator in den Draht
hinein1). Auch innerhalb des Drahtes kann man noch von einer Wan-
derung der elektrornagnetischen Energie von der Oberflache nach der
Mitte zu sprechen, da ja auch hier noch elektrisclie und magnetische
Krafte vorhanden sind; nur mufi man dazu die Poyntingsche Darstel-
lung auf leitende Medien ausdehnen, bei denen infolge der Entstehung
Joulescher Warme die aus einern abgeschlossenen Volumen austreteude
elektromagnetische Energie natiirlich niclit gleich der eintretenden ist,
sondern gleich. dieser vermindert um die in Warme umgesetzte Energie.
Das benandelte Problem bedarf aber einer Vervollstandigung durch
eine Betrachtung der Quellen, von denen die durch. den Isolator wandernde
und in den Draht eindringende Energie ausgeht. Wir wollen annehmen,
dafi die Stromung im Draht durch die Entladung eines Kondensators
erzeugt werde, ein Pall, der zwar kein streng stationarer ist, den wir
aber als solchen annahernd behandeln konnen, wenn Kapazitat des Kon-
densators und Widerstand des die Belege verbindenden Drahtes geniigend
groB sind (vgl. die Betrachtungen ilber einen derartigen Fall in Kapitel VI,
Abschnitt 11, S. 379). Schematisch wiirde dann der ganze Stromkreis
etwa durch Fig. 51 dargestellt sein, in der A und B die beiden Belege
des Kondensators, LMN den Schliefiungskreis bedeutet.

Denkt man sich zunachst die Flatten geladen und isoliert, so bilden
die elektrischen Niveauflachen Scharen von Flachen, die die eine oder
die andere der beiden Flatten mnsch.lie.Ben und samtlich als nahezu
parallele Ebenen durch den Zwischenraum zwischen den Flatten hin-
durchgehen. Die dem Aufsatze von Poynting entnommene Figur 51 zeigt
den Verlauf der Schnittlinien der elektrischen Niveauflachen mit der
Ebene der Zeichnung. Dieser Verlauf der Niveauflachen und der senk-
recht zu ihnen stehenden Kraftlinien kann unverandert auch auf den Fall
der Entladung durch einen Schliefiungsdraht tibertragen werden, wenn
man diesen Draht langs einer Kraftlinie des statischen Feldes laufen
1'afit und seinen Widerstand ftir jedes Element des Drahtes proportional
der Potentialdifferenz macht, die im statischen Feld zwischen den End-
punkten des Elements besteht. Die magnetischen Kraftlinien umschlingen
den Draht in der durch die gekriimmten Pfeile angedeuteten Richtung.

J) Eine genauere Eechnung daruber hat G. Mie angestellt, Zeitachr. f. physikal
Chemie 34, S. 522, 1900- 35, S. 264, 1888; 40, S. 93, 1890. .
